mgr inz. MARIAN 


IELENKIEWI 


NAJDROŻSZY MĄŻ, UKOCHANY I WSPANIAŁY TATUŚ, SERDECZNY NASZ PRZYJACIEL 


przeżywszy lat 55, odszedł nieoczekiwanie na zawsze dnia 20 listopada 1990 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w czwartek dnia 29 listopada br. o godz. 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i bólu: 


ŻONA, CÓRKA, SIOSTRA, RODZINA I PRZYJACIELE. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


NABOŻEŃSTWO ZAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek 29. XI. br. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Szczepana 


ul. Sienkiewicza 19. 


